مذكرة مخصوحن تعلوير الوعاية الصيحية. العاملين 
بالشركة ومعالجة السلبيات طبقا للمعايير والاتفاقيات 
الدولية بالحق فى الصحة الملزمة لمصر وتحويله إلى 


السيد الأستاذ الدكتور / وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات 
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات 


تحية طيىة وبعد: ؟» 
بالإحالة للموضوع عاليه --- برجاء التكرم بالإحاطة بما يأتى: 


1- تلتزم الدوله المصريه بمعاهدات دولية. وقعت عليها بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» ومنها الحق فى الصحه (مصادر: الحق في 
الصحة - مرشد دراسي - بمكتبة حقوق الإنسان بجامعة مينوسوتا 
ttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.htmlط‏ وايضا تحت هذا 


, (health-coverage-(uhc) 


2 قامت الشركة المضرية الاتصالات بمشروغها للرعانة الصحيه للفاملتن والفعاشات 
ومنذ عام 2014 جاء الاشتراك بالمشروع مناسبا لاعباء المعيشه ويغطى 100 ألف 
جه من تكاليت: العمليات اذا امشدعي الامن ويدون اى تسب تخضل اضافيه على 
المعاملات الطبية والادوية:---وفى عام 2016 بدات الاشتراكات تزدانسنويا حتى 
وصلت الى 3750 ج--- إضافة الى %20نسبة تحميل على المعاملات الطبيه 
والأدويه واتخقضت تست فظية الغملياث الجراخيه إلى 50 الف جنية: 


3- سبق مخاطبة السيد المهندس الرئيس التنفيذى بخطاب يحتوى على البدائل. 
الممكنه لتمويل الرعايه الصحيه بدون تحميل العاملين (مصادر: اعلنت المصريه 
للاتصالات تحديد اشتراك.. - Mohamed AbukriİsH‏ 


اعلنت المصريه للاتصالات عن تجديد اشتراك... - Mohamed Abukrish‏ 


4- مشاكل مشروع الرعاية الصحية القائم حاليا بالشركة 
(المصادر: ((https://2u.pw/1XgfiZq‏ 


2 لسنة 2018 لا يوعد جد أقضىن لكك الغخريض. 1 ااا بالإعدام e‏ 
المريض إلى إجراء مكلف يتجاوز كثيرا خمسين الفا مثل زرع نخاع العظم أو ززع الكلي 
وغيره, 


4-2- في قانون التأمين الضحي الحكومي هناك خد أقصى للنسبة التي يدفعها المريض, 
E‏ %10 وا 0, 


ا حالاك e‏ الت الور ام 8 0 تقل 90 ا ف 
الثامين الذى تكفلة شر كة الاتضالات عن القانون الحكوفي: 


4-4-الارتفاع المستمر لقيمة الاشتراك بالمشروع وفى ظل انعدام الافصاح عن ميزانية 
المشروع: لاتوجد جمعية عمومية للمشروع, لاتوجد جهة مراقية مالية بمشاركة أعضاء 
الجمعية2. انخفاض قيمة تغطية العمليات الجراحية (على سبيل المثال يالمقارنه بصندوق 
الرعايه الصحية لأويئات التعليمية قصل قيمة تغطية العمليات الجراحية) : 

6 أضعاف التغطية لمشروع الرعاية الصحية بالشركة فى تكاد, تتمائل قيمة تكاليف 
الاشتراك مع اضافة نسب التحمل على المعاملات الطبية (المصادر: https://www.elbalad.‏ 
22d66QbHS q2 -‏ ا REWE/525‏ 

SYD8D7X8MUFSZN74PtSiKhisp 6-0‏ من عام لاخر تضاف نسب مستجده 


5- او العاملون بمذكره تحوى 0 : من 


https://2u.pw/PBGCIIG&&Nttps://2u.pw/PqMyO]3&&&uhttps://2u.pW/ (المصادر:‎ 
YdZBkms&&https://2u.pw/3B6i3WQ 


نرجو التكرم بالإحاطة والتنبيه بما يلزم لتصحيح أوضاع 
مشروع الرعاية الصحية بالشركة المصرية للاتصالات. 
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام 


م “محمد 
ابوقريش 
الرئيس الاسبق لقطاعات 
التشغيل والصيانة 


